m             CALCUL DES INDICES DES FONCTIONS.
et, par conséquent,
Ci c ( ( v* w2 -H pp2 ^^2 -+- a- c>2 \ \
Jt(( - ^ - jj = °-
Comme on aura d'autre part
l'équation (17) pourra s'écrire ainsi
Corollaire IV. — Des formules analogues aux équations (16) et (18) pourraient être facilement démontrées si le nombre des fonctions a, 99 w, ... devenait supérieur à trois.
THÉORÈME IV. — Les mêmes choses étant posées que dans le théorème //, désignons par 9 =f(œ9y) une seconde fonction de x, y, et admettons que les deux fonctions u, 9 restent finies et continues, ainsi que leurs dérivées du premier ordre,
du     du      àv      àv ôxJ    ày'    àx*    à y
pour tous les points renfermés dans l'intérieur du contour. OS. Supposons de plus que, dans cet intérieur, les deux courbes représentées par les équations (2) et (10) se réduisent chacune à une seule branche GCH ou ICI qui rencontre le contour OS en deux points G, H ou I, J; que ces deux courbes s'y rencontrent elles-mêmes en un seul point G ; enfin que les
fonctions dérivées
du     du      ôv      dv dx     dy      ôx^    dy
y conservent toujours des valeurs finies, mais ne vérifient pas au point C la condition (n); alors, en considérant, sur Je contour OS, x9 y et par suite u, v comme fonctions de la seule variable s9 on aura.                                                                                        56e pourra changer de signe qu'en passant par l'infini, et passera évidemment autant de fois du positif au négatif que du négatif au positif. Donc, parmi les indices de ce rapport qui différeront de zéro, le nombre de ceux qui se réduiront à — i sera égal au nombre de ceux qui se réduiront à -h i. Donc la somme de ces indices ou
